Beschreibung 


90217|28"Cross Bike 2 (Disc) 24-G. 201 
73-02444 
verschied. Farben 73-02744 
edergabel 


N; 


[3] | 


(A) 
edergabel 
edergabel Alternat. 60-73241 
edergabel Alternat. 60-73242 
60-87674 


[=] 


Vorbau Alternative Fuxon 80/31,8mm,7° sw-matt 


Vorbau Alternative Fuxon 100/31,8mm,7° sw-matt 
Vorbau Alternative uxon 120/31,8mm,7° sw-matt 
enker HB-RB11-ENM 31,8mm,640/20mm 9° sw-m. 
enker Alternative HB-RB11-ENM 31,8mm,640/30mm 9° sw-m. 
Griffe Alternative Bulls sw 
attelstütze Alternativdsw-matt, Styx, 31,6mm x 350mm 
attel Alternative sw H 
attel Alternative sw D 
attelschelle 
Bremse VR 
Bremse HR ektro HD-M285 sw 
Bremse VR Alternat. 
Bremse HR Alternat. ektro HD-M290 sw 
Bremshebel Tektro HDM 290 schwarz 
Bremsscheibe VR ektro 180mm 
Bremsscheibe HR ektro 160mm 


Bremsleitung Tektro schwarz 
Olive/Pin 


Bremsflüssigkeit 
Bremsklötze 


VR Nabe ormula DC-20FQR 6-L. Disc sw 32L SSP 
VR Nabe Alternative himano Deore 32L. sw 6-L. 

HR Nabe 

HR Nabe Alternative ormula DC-22RQR sw 6-L. 32 L. 

HR Nabe Alternative 

VR Alternative 

HR Alternative ZAC 19 Disc sw , M475 sw, Speichen sw 
Reifen VR /HR 

Reifen VR / HR RB 346 40-622 sw/weissring 


KRG Alternative 
nnenlager 


edale 
hiter Paarweise 
chaltauge 


Kettenwechsler 


Stand 2/2017; nachfolgend Änderungen möglich 


61-72491 
61-72493 
61-72495 


61-72339 
51-30382 


[=] 


61-30705 
61-30706 
61-36456 
40-33806 
40-33807 
40-20222 
40-20223 


40-32623 
40-32622 
40-32613 
40-32614 
40-32612 
40-32781 
60-34035 
00-00000 


o 


o 


60-82162 


60-35647 
60-82163 
60-50238 
60-51830 


10-05215 
00-00000 


o 


60-81634 
00-00000 
60-28575 
60-67675 
60-78035 
60-82092 
60-81025 
60-00563 
60-66721 


o 


